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PAWEL PIWONSKI 


Technik IL roku. 


po dłuższéj chorobie zgasł w dwudziestéj wiośnie swego życia na dniu 


9. września 1865. 


Stroskani rodzice i krewni zapraszają pobożnych, przyjaciół i kolegów zmarłego na exportacyą zwłok 


wprost na cmentarz na dniu 11. bm.ir. tj w poniedziałek o 10 rano zpod 1. 370 ulica Floryanska. 


Czcionkami Karola Budweisera w Krakowie 
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